
製品サポート 

□ジクールのホームページでは、ユーヴー登録や製品の最新情報、製品のアップデート 
ファイル、最新のトラブルシューティング等を提供していますので、ぜひご利用ください。 
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カスタマーリレーションセンター 

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、 

株式会社□ジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にて 
ご連絡ください。その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に 
対応しやずくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いしまず。 

•製品の保証書 

•パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など 
• Windows. Mac OS のバージョンや、使用しているソフトウェアのパージョン 
•障害内容 

株式会社□ジクールカスタマーリレーションセンター 

電言舌番号： (03) 已3已日-巨4目曰 FAX 番号： (03) 337己-649日 
※電話受付時間は、月曜〜金曜 AM9: 日日〜 PM7: 日0(祝祭日を除く） 

※メ——ルサボート http ソ /www.logicool.co.jp/contact/ 


* 外観およぴ仕様は予告なく変更ずることびありまず。 

©2007Logitech, Logicool. All rights reserved. l_ogicool, Logicool の□コ '、 および Logicool 數品は、 
l_ogitech International S.A. の商標または登録商標です。 Windows, Windows Vis ねは 
ホ国 Microsoft 社の、 Macintosh,Mac OS は米国 Apole Inc. 社の登録商標です。 

そのほか記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。 
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ユー ザーズガイド 


10. よりよい画像のために 

明るすざたり、逆光、または薄暗い環境であなたの顔が影になってしまうような照明環境に 
おいても、 Logicool RightLight™ 吕テクノ□ジーによって、画像は自動的に最良の状態に 
調整されまず。ウェブカメラがこのような状態を認識ずると、 Logicool RightLight™ 2^ 
才：/にずるかどうか確認ずるダイア□グボックスび表示されます。 r はい」をクリックずると、 
自動的にフレームレート-カラー-露出が調整され、最適な画像クオ U ティを実現します。 
これらの設定をマニュアルで設定するには、設定ボタンをクリックします。 


11. さ5に詳しい情報 

才ーディオ情き良 http://www.logicool.co.jp/rightsound 
ソフトウェアアツブ了ート http://www.logicool.co.jp/support 

-その他のヘルプ情報は、ソフトウェアを起動して、ヘルプボタンをク U ックしてくださし、。 
-さらにをくの Logicool 製品を知るには、 http://vvww.logicool.co.jp をご覧くださし、。 


(a) この夕書と共に提供されている八ードウェア製品の保罰期間に関しては、その製品と一緒に同栖されて 
いた保証書に明記さむています。お客様のご購入日より、その期間、通常の使用許諾のちとにおいて、 
材質又は製造上の重大な欠陥びなく、実質的に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。 

(が本ソフトウェアに関しては、お客様のご晴入日より90日間、通常の使用許諾のちとにおいて、実質的 
に付属の製品マニュアルに基づいて動作すること。 

2.2 與社は保証書をご提示頂いたお客様に対し、前項の保証期間内において正常な使用が況で前項の弊社 
製品び故障した場合には、無償修理又は無償交換もしくはま化額の返金を致します。 

修理文は交換した八ードウェア又はソフトウェアは、残を保証期間或いは修理交換品のお渡し日より 
3 0曰間のいずれか長い期間、再度保証されるものとします。 

2.3 鲜社は、巧の場合には有償にて解社製品の修理を行います。 

(a) 保証期間び経過した場合。 

(b) 保記書のご提示が無い場合。 

似保証書に記入漏れ（販売店ち及びご購入日については製品の領収書でも有効)、 

あるいは字句を書さ換えられた場合。 

(d) 使用上の誤り、または聘社总外での改造、修理による故障や損傷。 

(e) 义災またはその他の天災による故障、損傷及び落下等の衝撃による故障損傷。 

け)本製品の八ードウェアを分解した場合、またはソフトウェアを改変した場合。 

2.4 弊社の保証は日本国内においてのみ有効なちのとしまず。 

2.己弊社八ードウェア製品及びソフトウェアの故障又は使用上に生じた誤作動、使巧不能等によりお客様に 
生じた損害は、あ5ゆる直接損害間接損害を問わず（事前に弊社が損害発生の可能性につさ告知されて 
いた場合を含め）、鮮社に一切の賠償責任はないちのとします。 

2.巨製社は、本書面において明記する場合を除いて、本ソフトウェア、提供する八ードウェア、 

付属の製品マニュアル及び印刷物に関して、特定の目ののための商品性又は適合性に関する黙示の 
保証及び第云をの権利の遵守に関する黙示の保証、その他いかなる明示又は黙示の保罰をなすちの 
ではありません。また、鲜社及び弊社製品の販売を、代理店及びその従業員は、幣社の保証及び責任 
につさいかなる修正、拡張をなす権限ち与え5れておりません。 

3 . その化 

3.1 本使用許諾書に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を管轄裁削巧とし、条項の解釈は曰本法に準拠 
してなされるものとします。曰本国巧の電波に関する規格に基づき、公的機関の試験により認定を受 
けています。しかし、この装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使巧になると、受信障害 
の原因となることがあります。このマニュアルの記述を参考にして正しい取り扱いをして下さい。 

切上 
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6. 設定終了 

ウェブカメラの接続は完了し、お使い頂ける準備が整いました。 Skype™ や Windows Live™ 
メッセンジャー、 Yahoo!® メッセンジャーなどのインスタントメッセンジャーアフ U ケーシヨンを 
使ってテレビ電話をお楽しみください。 

Qcam® シリーズでは LU 下のようなことが巧能です。 

-テレビ電話やビデオインスタントメッセンジャーで無料通話が楽しめます。 

(通信費はユーザー負担となります） 

-ウェブカメラで静止画写真や動画を撮影し、 E メールに添付して送付ずることでをます。 

-内蔵マイクを使った音声のみの通話が可能となります。 


7- Qcam ® ソフトウェアを使う 

Logicool Qcam® ソフトウェアを起動ずる口ま、切下のち法がありまず。 

-デスクトッフの、 Qcam® なアイコンをダブルクリック 
あるし、は 

•デスクトップのち下にあるタスクバーの Qcam® な アイコンをクリック 


2. ウェブカメラスタンドの使い方 


1. ベース部からウェブカメラを取りがします。 

吕.スタンドをベース部に取り付けまず。ベース部に簡単に接続でさるよラ接続部分のお状が 
特殊なちのになつていますので、十分に気をつけなが5接続してください。 

3. ウェブカメラをスタンドに取り付けまず。ウェブカメラの接続部分とスタンドの接続部分の形状を 
確認しつつ、気をつけながら接続してください。 

4. スタンドだけを持ってウェブカメラを持ち上げないでください。ベース部がスタンドから列れ 
衝撃を受けると、ベース部が損傷ずる場合がありまず。ベース部とスタンドの両ちを持って、 

移動してください。 




正しいち法：ベース部とスタンドを 
持って、カメラを移動させます。 



間違った方法 
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使用許諾 MEMO 


お客様へ、本製品を使用される前に必ずお読み下さい 


このたびは、辟社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。弊な、株式会社□ジクールでは、 

ソフトウェアをお客様に提供するにあたり下記「使用許諾」にご同意頂くことを提供の条件とさせて頂い 
ておりますので、ソフトウェアの入ったディスクを閒封される前に必ず下記 r 使用許諾」をお読み下さい。 
なお、お客様び、ソフトウェアの入ったディスクを開封された場合には本 r 使用許諾」にご同意頂いたもの 
としまずので、万一ご同意いただけない場合には、未開封のまま、ディスクのパッケージと同捆の全ての 
製品、付属品を、す化代金領収証ととちに速やかに購買店にお返し頂ければ代金を返還させて頂さます。 


1、/-7卜 rh エマ使用の許詳 

1.1 お客様は、 LirF の使用許諾にない、この文書と共に提供されている弊社ソフトウェア■ブ□グラム 
(しソ下、「本ソフトウェア」としまず）をご使用頂けまず。 

(a) お客様は1台のコンピュータ上で本ソフトウェアを使用するものとします。 

(b) お客様は上記コンピュータ上で使用するため、当該コンピュータのメモリ、八ードディスク等の記憶 
装置に本ソフトウェアを1部複製ずることびでさるちのとします。その場合には当該コンピュータで 
使用ずるために必要な限度において本ソフトウェアの改変びでをるちのとします。 

似お客様は専らバックアッブの目的で本ソフトウェアを1部に限り複製することができるものとします。 
ただし、バックアップ用の複製物には Logitech Inc. 及び鮮社によって提供時に含まれていた著作権 
表示その他の警告び全て含まれなければな5ないらのとします。 

(d) お客様は韓社ので書による承認を得ないで、お式及は方法の如何を問わず、上記 (b)(c) の場合けかの 
本ソフトウェアの複製、逆コンパイル、逆アッセンブル、改変はできません。 

(e) お客様は上記 (C) の複製権及び複製物を第=をに譲渡でをません。 

け)お客様は本ソフトウェアを第=ちに貸ちできません。 

1. 吕お客様は本ソフトウェアを、同個の製品、付属品と一体で本使用許諾を承認する第云ちに限り譲渡する 

ことびでをます。その場合には、お客様び前頂 (b)(c) により複製した本ソフトウェアの複製物及び改 
変物の全てを消去、破案しなければなりません。 

1.3 お客様び本ソフトウェア及はその複製物を第=ちに讓渡した場合には、お客様に対する本ソフトウェア 
の使用許諾は自動のに終了し、お客様はその保有する本ソフトウェアの複製物を消去廃棄しなければ 
なりません。 

2. 巧記及び責任 

2.1 弊社は本製品に同捆されていた保証書をご提ち頂いたお客様に巧し、次の通り薛社製品を保証させて 
頂きます。なお、この保証を受ける権利は他に譲ることはできません。 


1 し Qcam 面 QrbtAF _^_ Qcam@ Orbit AfJ ^ 10 





















































